ANTONI 


UDA 


NAJUKOCHANSZY 
MAZ, SYN, OJCIEC, DZIADZIO I BRAT 


WIELOLETNI PRZEWODNICZACY ZARZADU 
WOJEWÖDZKIEGO POLSKIEGO ZWIAZKU 
EOWIECKIEGO W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 61, zmarł nagle dnia 2 sierpnia 1983 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rako- 

wickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w pią- 

tek dnia 5 bm. o godzinie 14.00, o czym zawiadamiają 
pogrążeni w głębokim smutku: 


NA, MATKA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI, 
BRAT I RODZINA. 


